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S.P. 
MARIAN 


DOBRZYCKI 


dr inz. ARCHITEKT 
NAJDROZSZY, UKOCHANY MAZ, OJCIEC, DZIADEK i BRAT 


urodzony w Ziemi Nowogródzkiej, po dtugiej i ciezkiej chorobie, 
przyzywszy lat 68, zasnat w Panu dnia 20 grudnia 1996 r. 


POGRZEB odbedzie sie w poniedziatek dnia 30 grudnia 1996 r. w Wieliczce. 
MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA zostanie odprawiona w kościele OO. Reformatów 
o godz. 12.00, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku na miejscowym cmentarzu. 

Zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUK i SIOSTRA 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


